AM-Antrieb von der Skaienseite gesehen 



Textilseif co. 1175 mm long 
Stahbeil ca, 64 Q mm fang 


FM-Antriob von der Skolenseite gesehen 

Tcxlilseil ca 670 mm long 
Stahlseil ca 1190 mm lartg 
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Ferritstab-Antenne 


Zeiger 




2 x urmchtingen 



2x umschlingen 










